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PEP5-2 



PUNCH ELECTRONIC PARTS LIST 



P\anch Printed Circuit 


Card Assembly ■ 


- Part No. 1632-00053 




(With Red Numeral 1 Identification) 








Resistor 


Part No. 


Value 


Resistor 


Part No. 


Value 


Rl 


lA8-lii76 


8i^U OHMS 


r55 


U8-15i43 


■li'.7 K 


R2 


1A8-I3i4ii 


3.3 K 


R3]a 


1A8-1287 


330 OHMS 2W 


R3 


1A8-1036 


56 K 


R35 


1A8-1536 


180 OHMS 


Bh 


1A8-Ii;76 


820 OHMS 


R36 


1A8-1295 


1 K 


R5 


lA8-13iUi 


3.3 K 


R38 


1A8-1295 


1 K 


R6 


1 A8-1036 


56 K 


R39 


1A8-1295 


1 K 


R7 


1A8-Ilt76 


820 OHMS 


RiiO 


1A8-I3ia; 


3.3 K 


R8 


1A8-I3liii 


3.3 K 


Ria 


IA8-1596 


180 OHMS 3WX- 


R9 


1A8-1036 


56 K 


Ri;2 


IA8-1295 


1 K 


RIO 


1A8-Ili76 


820 OHMS 


Rli3 


1A8-I3li3 


h.7 K 


Rll 


lA8-13Uli 


3.3 K 


Rii5 


1A8-Ii;75 


1.2 K 


R13 


1A8-Iii76 


820 OHMS 


Rli6 


IA8-1363 


8.2 K 


Rli; 


1A8-I3i;i; 


3.3 K 


Rii7 


IA8-I363 


8.2 K 


Rl6 


1A8-Iii76 


820 OHMS 


Ri;8 


IA8-1295 


1 K 


R17 


1A8-13UU 


3.3 K 


RJ49 


IA8-1295 


1 K 


R19 


1A8-Ii;76 


820 OHMS 


R50 


lA8-13iU; 


3.3 K 


R20 


1A8-I3iili 


3.3 K 


R51 


IA8-1295 


1 K 


R22 


1A8-1U76 


820 OHMS 


R52 


1A8-11;57 


1.5 K 


R23 


1A8-I3iiii 


3.3 K 


R53 


lA8-13iiU 


3.3 K 


R2U 


1A8-1295 


1 K 


R514 


IA8-1363 


8.2 K 


R25 


1A8-I3i;3 


h.l K 


R61 


IA8-1507 


i;70 OHMS 


R26 


1A8-1U52 


82 OHMS 


R62 


1A8-1286 


680 OHMS 


R27 


1A8-1977 


390 OHMS 


R63 


IA8-I629 


68 OHMS 10WJ<- 


R31 


1A8-1U57 


1.5 K 


R6i; 


IA8-1570 


il70 OHMS 1¥ 


R32 


1A8-1508 


1.8 K 








Transistor 


Part No. 


Type 


Transistor 


Part No. 


Type 


TRl thru 9 


nHrLF7"9 


^Nfe73 


TRlii 


iA8-l577 


"^372 


TRIO 


1A8-1551 


2N1038 


TRI5 


IA8-I577 


2N1372 


TR1T 


1 A8-1551 


2N1038 


TR17 


IA8-I577 


2N1372 


TR12 


1A8-1551 


2N1038 


TR18 


lA.8-1577 


2N1372 


TR13 


1A8-1577 


2N1372 








Diode 


Part No. 


Type 


Diode 


Part No. 


Type 


CRl thru 8 


iAB-13l7 


wmi 


"CRS' 


TAB-1578 


CTPii62 


CR16 thru 18 


1A8-1317 


UTlll 


CR2ii thru 32 


IA8-I578 


CTPii62 


Capacitor 


Part No. 


Value 


Capacitor 


Part No. 


Value 


"^(31 


1A8-1575 


10 uf 50V 


*^fiii 


IaB-1558 


.1 uf lOOV 


C2 


1A8-1575 


10 uf 5ov 


c5 


IA8-I513 


.33 uf 5OV 


C3 


1A8-1538 


.1 uf lOOV 


C7 


IA8-I63O 


50 uf 25V 



^ Indicates ~ ^% - all other values - 10^. 



May 1966 



Printed in U.S.A. 



PUNCH ELECTRONIC PARTS LIST 



PEP5-3 



Punch Printed Circuit 


Card Assembly - ] 


=art No. 1632-00052 




(Without Red Numeral 1 


. Identification) 








r)„™4 -J 


•n L HT- 


TT_n 

VcU-ut; 


Resistor 
R5i; 


Fart No. 


Value 


Rl 


lAB-lii76 


B2U OHMS 


Ta8-i57o 


1^70 OHMS IW 


R2 


lA8-13lUi 


3.3 K 


R35 


IA8-1362 


270 OHMS 


Rll 


1A8-Ii476 


820 OHMS 


R36 


1A8-Ilt57 


1.5 K 


R5 


1A8-I3iii; 


3.3 K 


R38 


IA8-1295 


1 K 


R7 


1A8-Iii76 


820 OHMS 


R39 


IA8-1295 


1 K 


R8 


1A8-I3l;li 


3.3 K 


Rl;0 


IA8-1500 


6.8 K 


RIO 


1A8-Iii76 


820 OHMS 


RJil 


IA8-1596 


180 OHMS 3Ws^ 


Rll 


1A8-I3i;ii 


3.3 K 


Rii2 


IA8-1295 


1 K 


R13 


1A8-Iii76 


820 OHMS 


Rli3 


U8-13ii3 


k.7 K 


Rlil 


1A8-I3iiii 


3.3 K 


Ri;5 


1A8-Ili75 


1.2 K 


R16 


1A8-Iii76 


820 OHMS 


Ri;6 


1A8-I3lii+ 


3.3 K 


R17 


1 A8-13iiii 


3.3 K 


Rl;7 


IA8-1363 


8.2 K 


R19 


1A8-11;76 


820 OHMS 


Bh8 


IA8-1295 


1 K 


R20 


1A8-13)i)i 


3.3 K 


Bh9 


IA8-1295 


1 K 


R22 


1A8-Iii76 


820 OHMS 


R50 


IA8-1500 


6.8 K 


R23 


1A8-I3iai 


3.3 K 


R51 


IA8-1295 


1 K 


R2li 


1A8-1295 


1 K 


R52 


1A8-Ili57 


1.5 K 


R25 


1A.8-I3iii; 


3.3 K 


R53 


IA8-1500 


6.8 K 


R26 


1A8-1U52 


82 OHMS 


R5ii 


IA8-1363 


8.2 K 


R27 


1A8-1286 


680 OHMS 


R6l 


IA8-1507 


i;70 OHMS 


R31 


1A8-Ili57 


1.5 K 


R62 


1A8-1286 


680 OHMS 


R32 


1A8-1508 


1.8 K 


R63 


IA8-1629 


68 OHMS 10¥«- 


R33 


1A8-I3li3 


ii.7 K 


R6ii 


U8-1570 


ii70 OHMS IW 


Transistoi 


• Part No. 


Type 


Transistor 


Part No. 


Type 


m thru ^ 1 A8-1579 


2Ni573 


TRll 


1a8-i5?7 


'2.KL312 


TRIO 


1A8-1551 


2N1038 


TRI5 


1A8-I5ii9 


2m.k78 


TRll 


1A8-I^i;9 


2Nlli78 


TR17 


IA8-1577 


2N1372 


TR12 


1A8-1551 


2N1038 


TRI8 


IA8-1577 


2N1372 


TR13 


1A8-1577 


2N1372 








Diode 


Part No. 


TTPe 

mil 


Diode 


Part No. 


Time 


CRl thru 8 


1A8-1317 


dE5T 


UB-1578 


■5TPII62 


CR16 thru 18 


1A8-1317 


UTlll 


CR2ii thru 31 


1A8-1578 


CTPI162 


Capacitor 


Part No. 


Value 


Capacitor 


Part No. 


Value 


61 


1A8-1S75 


iO uf 50V 


Cii 


mPT^2 


.05 uf lOOV 


C2 


1A8-1575 


10 uf 50V 


C5 


IA8-I513 


.33 uf 5OV 


C3 


1A8-1^02 


.05 uf lOOV 


C7 


IA8-I63O 


50 uf 25V 



^i- Indicates ± 5^ - all other values - 10^. 
Printed in U.S.A. 



May 1966 



PEP5-ii 

NOTES 



May 1966 Printed in U.S.A. 



